کنیبی سیونسه‌رگردن 


لەم کتیبه فیرتان ده‌که‌ین چوّن سیونسه‌ره‌گی 
بکه‌ین زژورترین كەس بنوانی بینه‌ری بن 


ais pai‏ داندراوه له‌لایان 
ته‌حمه‌د مه‌حه‌مه‌د مسته‌ها 


www.meta.com/business 


ve 


LS pai Giliimylsa جونیه‌نی‎ (= 


aa‏ رینمایانه هه‌نگاو به هه‌نگاو به‌کاربهینه کاتیک ده‌چیته سەر 
al Ads‏ دروستکردنی هه‌لمه‌تیکی نوی له به‌ریوه‌به‌ری ترافیک 
باشترین پراکنیزه‌کانی Lite‏ له کتیبی سپونسه‌رکردن به‌م تایکونه‌ی خواره‌وه 


Like‏ پیپشنیاری ogai‏ ده‌کات که aai‏ بابه‌ته پبه‌پره‌و بکه‌یثت باشترین 
پراکتیزه بو دانانی به‌هپزترین سیونسه‌ر له که‌میه‌ینی Traffic‏ 


www.meta.com/business 


Getting started 


ده‌ستپیگردن هه‌نگاوی به‌که‌م: دروستکردنی که مپه‌ ینیکی نوئ 
o‏ بچو بو به‌رنوه‌به‌ری ریکلامه‌کان و + دروستکردن هه‌لبژیره 


Traffic °‏ بو ثامانجی که‌میه‌ینه‌که‌ت هه‌لبژیره. دواتر کلیک له به‌رده‌وام بکه 


Choose a Campaign Objective 


Awareness Consideration Conversion 


© Traffic 


Engagement 


App installs 


Campaign level recommendations 


Es Campaign level 
88 Ad set level 


O Ad level 


Campaign level recommendations 5 


هه‌نگاوی 100994 ناوی که مپه‌ین 
Campaign name‏ ریکلامی تايبەت 9 ورده‌کارییه GLS‏ که میه پنه که 


New Traffic Campaign 


o‏ ناویک بو که‌مپه‌ینه‌که‌ت زياد بکه 


Special Ad Categories 


diam ریکلامی نایبه‌ت هه‌لبژیره ئەگەر پولیکت‎ , 
v Campaign details 
ogojalim زیادگردن دانراو‎ jawal جوّری کرین‎ » Bains vpe 
۳ ۲ CE objective @ 
ترافیک بهیله‌ره‌وه‎ jawal تامانجی هه‌لمه‌ته‌که‎ o = 
پاره‌یه‌ک بو بودجه‎ op Gills هه‌نگاوی سییه‌م:‎ 
Advantage Campaign Budget on (CD 


o‏ )62.19 که میه‌ینی ئەدقانتەج دابگیرسینه 


Campaign Budget 


Daily Budget + 
SLILS و بودجه‌ی که‌میه‌ین باسترین کار ده‌کات‎ 
v &% oe + Campaign bid strategy 


Volume‏ هو ثه‌کاونته‌کان به باشترین شیوه ریکده‌خرین 
ang‏ ئەگەر adi‏ بژارده‌یه‌ت هه‌لبژارد. دلنيابه 
که خوت له سه‌ریه‌ککه‌وتنی ریکخستنه‌کانی 
ریکلامه‌کان به‌دوور ده‌گری 


© له کاتی دانانی بودجه‌ی alils ga‏ که به‌شی پیویست ته‌رخان بکه‌ی بو Gogai‏ 


00 P 00 49 


ریکلامه‌کهت باشترین ئاستی خوی له زیادکردنیریکلامه‌کاندا ثه‌نجام بدات. له ماوه‌ی ژیانی 


< 


رێكلامەكەتداء له به‌رامبه‌ر رنکلامه‌کانی تردا پپشکه‌ش ده‌کریت که هه‌ولده‌ده‌ن بگاته 


هه‌مانبینهر. ده‌توانیت پارمه‌تی ریکلامه‌کهت بده‌یت که رکابه‌ری زیاتری Guam‏ 
زیادکردنی ریکلامه‌کانماندا به پدانی بودجه و کاتێکی پیویستبق Gogai‏ کاربکات 


ove v + 


به‌م ayogi‏ ده‌توانیت پارمه‌تی سیسته‌می گه‌یاندنی ریکلامه‌کانمان بدات که ریکلامه‌که‌ت ‏ 


+ 


© به‌رزترین قه‌باره بو سترانیژی پیشنیاری هه‌لمه‌ته‌کهت هه‌لبژیره. ستراتیژی به‌رزترین 
قه‌باره‌ی بیشنیار زورترین ئه‌نجامه‌کان ده‌کات که‌ده‌توانیت له بودجه‌که‌تهوه به‌ده‌ستی 


بهینیت. بویه aai Lite‏ بژارده‌یه پیشنیار ده‌کات کاتیک هه‌لمه‌نیکی ترافیک 


۹ 


ریکده‌خه‌یت. زیاتر بزانه‌ده‌رباره‌ی هه‌لبژاردنی ستراتیژی بیشنیار 


+ oo ee 


Ad set level recommendations 


(I Campaign level 
sa Ad set level 


(C) Ad level 


Ad set level recommendations 


هه‌نگاوی چواره‌م: gaf‏ شوینه هه‌لبژیره as‏ 
د‌ته وت بنیری بو ترافیک 


s Y Ed Traffic 


jals O‏ هه‌لبزیره که 9404 که diu da‏ که 
v i ۵ > @ Website‏ ۱ 
خه‌لک ببانه Siha‏ له مالیه‌ره‌که‌ت. وه‌کو 
Messenger‏ مالیه‌ره‌که‌ت؛ 50413( به‌رهه‌مه‌که‌ت. يان ھەر 


WhatsApp 
شوینیک که‌خه‌لکی بتوانن ده‌رباره‌ی بزنسه‌که‌ت‎ calls 


+ + 


بزانن 


yaSai ۰‏ دەتەوێت که‌سانی زیاتر 359105 
Jasal‏ بزنسه‌که‌تدا بکه‌ن. ماسنجه‌ر يان 


v% 


واتستهپ هه‌لبزیره 


v 
Xa 


o‏ یه‌بوه‌ندی هه‌لبزیره که بته‌ویت خه‌لک 
راسته‌وخو له ریگه‌ی تنه‌له‌فونه‌وه به‌یوه‌ندیت 
oc ogi Optimization for ad delivery‏ 


v Link clicks ۴ 
SHH ئەگەر ده‌ته‌ویت خه‌لک‎ ° ns 


vs £ So sy Landing Page Views 
هه‌لبزیره‎ ud يو نه‌یه‌کهت به‌وه‎ 
À 7 Link clicks 
باشکردن 9 گه‌یاندن‎ dall هه‌نگاوی‎ 0 Impressions 
Daily unique reach 


ogai دات‎ jaSai Meta Pixel ۰ 
کلیک دابگری‎ Gil aulg شتر‎ 


JË et L = ده‌تواند‎ ‘ Z L _ بد‎ J Sai s 


بکه‌یت $ بینینی لایه‌ره‌که‌ت. به‌لام ئەگەر 
Budget & schedule‏ پیکسله‌که‌ت زورجار «CLS di jis‏ له‌بری ogai‏ 


Budget ©‏ کلیکه کانیبه‌سته‌ر بهکاربهټنه 
Daily Budget‏ 
o Start date‏ هه‌نگاوی سه سا م : بود جه 9 خشته ی کار 
v o s om y Soy Feb 24, 2022 @ 1:54PM‏ ۰ 
Lites Pacific Time‏ پیسنیاری aga‏ ده‌کات به ریوه‌بردنی 
End ۰ Optional‏ 


که میه‌ینه‌کانی سپونسهر بو ماوه‌ی لانیکهم 
ڕۆژ که‌متر نه‌بیت . به‌لام به‌رنوه‌بردنی 7 
که میه‌ینه‌که‌ت بوماوه‌یه‌کی il:‏ له که‌متربن 


PRESSE ove 


ده‌توانیت 69m aiin‏ کارایی زیاتری تیجوون 


Ad set level recommendations 
هه‌نگاوی حەوتەم: تاماده‌بووان‎ 


هه‌ولبده قه‌با بینه‌ره‌کانثت به فراواز 
o -9 ° Audience definition‏ باره‌ی بینه‌ره‌کانت به فراوانی 
ogai lin‏ بو )6094 سیسته‌می گهیاندن 
Your audience selection is fairly broad.‏ 


Sa 
LO (ila بو 609 رێكلامەكەت‎ Specific Broad 
Gogdi پێناسه‌ی ئامادەبووان بیپشکنه بو‎ 


قه‌باره‌ی بینه‌ره خەملێنراوەكەت ببینیت 


oo + 


evet 


Le ove +.‏ مه + + 
بنوانیت باسترین که‌سه‌کان بدوزیته وه 
Estimated audience size: 2,900,000 - 3,500,000‏ 


۰ هه‌ولدا زیاتر له دوو ملیون هه‌بیت له 
قه‌باره‌ی jain‏ 45 تامانجت Gil‏ بت 
Gina ata‏ سروشتی کاره‌که‌ت. له‌وانه‌یه 
قه‌باره‌ی بینه‌ریکی بچووکترت بویت. بو 
نموونه ئەگەر تو بزنسیکی ناوخوییت هه‌بیت 
له کومه لگه‌یه‌کی بچووکدا که له دهره‌وه‌ی 
شوینه‌کهت که‌شتی نانیریت. له‌وانه‌یه‌بته‌ویّت 
بینه‌ریکی بچووکترت هه‌بیت 6094 بچوکتر 


© هه‌نگاوی هه‌شته‌م: gai‏ شوینانه‌ی 
سپونسه ره که تی لى ogditios gX‏ 


v 
4 


4 هه‌لبژیره‎ Advantage placements e Advantaget Placements 


قان اا E‏ جیگیرکردنی بودجه‌ت زورتر و بارمه‌تیت 
ده‌دات رێکلامه‌کانت پیشانی خه‌لکی زیاتر 
بدات. سیسته‌می گه‌یاندن بودجه‌ی کومه‌له 
ریکلامه‌که‌ت له سه‌رانسه‌ری شوینه‌کاندا 
ته‌رخان ده‌کات ds‏ پشتبه‌ستن بهو شوینه‌ی 


lo‏ مه 


که ثه‌گه‌ری هه‌یه‌باشترین plaial‏ بدەن 


Ad level recommendations 


(I Campaign level 
28 Ad set level 


f Ad level 


Ad level recommendations 


هه‌نگاوی نویه‌م: ناوی ریکلام و ناسنامه 


o‏ ناوی ریکلامه‌کهت بنووسه 


o‏ پەيجى فه‌یسبووک و ته‌کاونتی 


JaS ai تینستاگرامه‌که‌ت هه‌لبژیره‎ 


oo vy +e 


هه 


+ مه 


و داهینه رانه 


4 


۰ فورماتیکی LG XS)‏ دلخواژه‌که‌ت هه بژیره 


v 


میدیای دلخوازت هه‌لبژیره 


فیدیوکان پیشنیار ده‌کرین چونکه 


زیاتر چاویان لیده‌کریت و رنکلامه‌کهت 
زیاتر سه‌رنجراکیش ده‌که‌ن. ئەگەر 
فیدیویه‌کت vai‏ هه‌ولبده فیدیویه‌ک 
دروست بکه‌یت به به‌کارهینانی وینه 
هه‌بووه‌کانت du‏ هه‌لبژاردنی 

Create Video jjij al Media 


Ad name 


New Traffic Ad 


Identity 
Facebook Page 


Your Page 


Instagram account 


™ Use selected Page X or 


Ad setup 
Format 
Single image or video 


Carousel 


Media 


Select images Select videos 


10 


Connect account 


Create Video 


Preview on 


بکه‌ره‌وه بو 5094 بزانیت رنکلامه‌که‌ث چۆن پشان ده‌دری jan al‏ به‌که al‏ 
له شوینی جیاوازدا وه‌ک... فید و چیروک و بزوینه‌ر 


Ad level recommendations 11 


gla a مه به ست 9 بانگه واز بو‎ Primary text 
کورت‎ CIS دەق 9 سه‌ردیری سه‌ره‌گی: ده‌قه‎ Headline - Optional 


بکه‌ره‌وه بو gogai‏ نه‌بریت. دلنيابه که به‌های 
Sih jan‏ که پبیپشکه‌ شی تاماده‌بووان 


Website URL 
Call to Action @ 


ده‌که یت.تیشک بخه‌پته yaw‏ زیادکردنی 
ده‌قی وهسفکردن cdi Ji ii‏ به لام ai‏ گه ر 


Learn more v 


ogai‏ کرد. کورت و به مه‌به‌سته که 
بیهیله ره‌وه 
مالیه‌ر يان ونبسایت: gai‏ شوینه ورده له مالیه‌ره‌که‌ندا هه‌لبژیره که دەتەوێت خه‌لک 
سه‌ردانی jawal SUS SILS Yas)‏ ریکلامه‌که‌ت ده‌که‌ن. پشکنین بکه بو تهوه‌ی 
دلنیا Gu‏ که که راسته و کارده‌کات. A‏ تاسانه بو سه‌ردانکه‌ره‌کانت که هه‌نگاو بنین کانیکی 
diaSos‏ لاپه‌ره‌کهت 
Messaging Template‏ .ینت yaSai Messenger‏ شوینی مەبەستتەكەت 
رێکبخه. ده‌ستبیکردنی گفتوگوکان هه‌لبژیره بۆ gogai‏ خوت بزانیت که خه‌لک 
چ په‌یامیک ده‌بینن کاتیک کلیک jawal‏ رکلامه‌که‌ت ده‌که‌ن, يان دروستکردنی 
پیشه‌نگه‌کان بو کو‌کردنه‌وه‌ی زانیاری له‌خه‌لک بو Gogai‏ دواتر بتوانیت به‌دواداچوونیان 
بو بکه‌یت 


049 jiu 
ناماده‌یت‎ 64 
بو بلاوکردنه‌وه‌ی ریکلامه‌که‌ت‎ 


دلنيابه پیش ده‌ستییکردنی که‌میه‌ینه‌که‌ت pai‏ هه‌نگاوانه ته‌واو بکه‌ی 


3 


بودجه‌ی که‌مپه‌ینی ئەدقانتەج دابگیرسینه 

Advantage+ placements‏ دایگیرسینه 

ریکخستن و باشکردن بو گه‌یاندنی ریکلام بو کلیکه‌کانی به‌سته‌ر 
ستراتیژی پیشنیاری هه‌لمه‌تی هه‌لبژّاردن š‏ به‌رزترین قه‌باره دابنی 
aiiu Sls Advantage+ creative‏ 


© © © © © 


هیشتا پرسیارت diam‏ ؟ 

تکایه بو زانیاری زیاتر په‌یوه‌ندی بکه به 
8 988 750 (0) 964 + 
ekbun@me.com‏ 


www.meta.com/business OO M eta 


